Juliusz Waleryan Kles 


Doktorand medyeyny, 


zakończył życie w dniu 2 Lutego 1884 roku, licząc lat 28. 


— EEE — 


Wyprowadzenie zwlok z Zakladu klinieznego wprost na Cmentarz nastapi we Wtorek dnia 5 Lutego 
o godzinie 10 rano. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


